TOMASZ WOLEK 


przeżywszy lat //, po długiej a dolegliwej chorobie opatrzony św. Sakra- 


mentami, zasnął w Panu dnia 22 Czerwea 1893 r. 


W smutku pogrążeni syn i eórka wraz z wnukami zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiezność na 
obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w Sobotę dnia 24-go b. m. o godzinie 5 popołudniu z krypty XX. Pijarów 
wprost na miejsee wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego, ul. Kopernika 8. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


